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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


RE - TENDER NOTICE 

[No. 22/2012 ] 


No. C8 -16975/2012/MCT. 
2015/ MCT . 

2nd July 2012 
Sealed competitive Re- tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Books required for Central 
Library of Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original — 437 . 

Duplicate — 219 . 
Last date and time of sale of tender form 
22 - 8 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23- 8 -2012 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
23 -8 - 2012 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 7 - 8 - 2012. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബ്രറിയ്ക്ക്, ആവശ്യമായ ബുക്ക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ്നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 437, 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 219 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 8- 2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 -8 - 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
23 - 8 -2012, 3 മണി. 


6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
- 13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
- 18 . More details can be had from this office on 

- working hours. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 7 - 8 - 2012 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


17 . 


| Medical College , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd .) 
Principal. 


SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
The rate should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


TENDER NOTICE 

[No. 05/12-13/ CNA ] 
No. C1 /867/12 / CNA. 

4th July 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of Library 
Books for Govt. College of Nursing, Alappuzha. 
Approximate cost is 7, 00,000 . EMD - 1 % . The tender 
should be superscribed “ Tender No. 05 / 12 - 13 /CNA for the 
supply of Library Books ” and addressed to the Principal, 
Govt. College of Nursing, Alappuzha . The last date fixed 
for the receipt of tender is at 3 p . m . on 8 - 8 - 2012 and 
opening is at 4 p . m . on 8 - 8 - 2012 . Sale of tenders will 


Tender form is not transferable . Cheque , Draft, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened 
in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives, as scheduled . 


Department 


Tender No., Name of the 
Item and Quantity with . 

Approximate Cost 


1 


S1/ 9672/2012/MCC — Noninvasive 
Ventilator - 1 No. - 2 ,00 ,000 
S1/ 9673/2012/MCC — Operating 
Loop — 2 Nos. - 2 ,00 ,000 


Pulmonary 
Medicine 
Surgical 
Gastroenterology 


2 


be closed on 7 - 8 - 2012 at 4 p . m . The cost of tender 

s 
1, 500 and duplicate copy is 750 . The tender form is 
not transferable . Money order will be accepted towards 
cost of tender form till 31-7 - 2012 . 50 should be sent 
additionally if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days. 

ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലൈബറി ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള 
വരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

moo08 mos 7,00,000 . 
M100 (Bojo1% . 

BÖrebmJACO “ Bômein MMIS 05 / 12 –13/ml. 2010 . 29)." 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പിൻ സിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
Caucză , ce1, 129 290 oeionuomo 8 - 8 - 2012 0010g 
3 bml0902m1501 BO @ 212060M 02 . BÖrelomu ACB 
8 - 8 -2012 00018š 4 comlow Mo09M01000M2. Böreion 
GD00mlong olei 1,500 - 0 D & M 750 - 0 com . 

100 gm BOMOM1067m 09002 7 - 8 - 2012 Donſ 
4 മണി. തപാലിൽ അ യ യ് ക്കുന്ന തിന് മണിയോർഡർ 
mil l092 BONIM 01001 31 - 7 - 2012 . Onelos 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസു മായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
Government College of Nursing, 

(Sd.) 
Alappuzha . 

Principal. 


3 


4 


S1/9743/2012/MCC - UPS for ENT 
Microscope — 1 No . - 80 ,000 
S1/9744 /2012/MCC — 

Radiodiagnosis 
(1) X -ray viewing Lobby-3 Nos . 

with separate Switches — 3 Nos. 
(2 ) X -ray viewing Lobby-6 Nos. 

with separate Switches — 1 No . 
(3 ) X - ray viewing Lobby single 

6 Nos. - 30 ,500 


TENDER NOTICES 

(1) 


No. S1/9672/2012 /MCC . 

21st June 2012. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of various equipments to the Department 
of Government Medical College, Kozhikode as per 
statement appended . Tender forms and details can be 
obtained from the office of the Principal, Govt. Medical 
College , Kozhikode on payment of tender cost. Tender 
should be superscribed with tender No. and addressed to 
the Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of items tendered for. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
remittance of 150 by money order in favour of Principal, 
Govt . Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . Rates should 
be quoted in Indian Rupees only. All the taxes applicable 
is to be clearly mentioned . Freight, insurance , loading, 
unloading, erection and commission charges and 
installation should be borne by the tenderer. Payment also 
will be made in Indian rupees. 

The tender without the required earnest money 
deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to rejected without further notice . 


Cost of tender form : 

Original — 312 for Sl. No. 4 and 416 for others 

Duplicate — 156 for Sl. No. 4 and 208 for 
others 

By post - 352 for Sl. No.4 and 456 for others 

Closing date and time of sale of tender form by 
post — 14 -8 -2012 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
20 -8 -2012 , 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender – 
21 -8 -2012 , 11 a. m . 

Date and time of opening of tender – 21-8 -2012 , 
11. 30 a . m . 
Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2013 . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if request. 

Warranty -minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


തപാൽവഴി ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 352, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 456. 

തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
- തീയതിയും സമയവും 14 -8-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 -8 - 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
21- 8 - 2012 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21-8- 2012 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


- 


1. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസു കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3- 2013. 

നിബന്ധനകൾ 
നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈ പു സ്തകം ( ത ന ത് ) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ ന യ് ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി- - ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി 
(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


No. S3/9675 /2012/ MCC. 


27th June 2012 . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവും എണ്ണവും 
- ഏകദേശ ചെലവും 


- വകുപ്പ് 


എസ്1 /9672/ 12 / എം സി സി 

പൾമണറി 
നോൺ ഇൻവസീവ് വെന്റിലേറ്റർ - മെഡിസിൻ 
1 എണ്ണം- 2,00,000 
എസ്1 /9673 /12/ എം സി സി 

സർജിക്കൽ 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ്- 2 എണ്ണം- ഗാസ്ട്രോ 
2 , 00 ,000 

എന്ററോളജി 
എസ്.1/9743/ 12 / എം സി സി 

ഇ . എൻ. ടി. 
യു . പി. എസ്. ഫോർ 
മൈക്രോസ്കോപ്പ്- 1 എണ്ണം 

80,000 
എസ്1 / 9744 / 12 / എം സി സി 

റേഡിയോ 
(1) എക്സ് വ്യൂവിംഗ് ലോബി ഡയഗ്നോ 
- 3 എണ്ണം പ്രത്യേക 

സിസ് 
സ്വിച്ചുകളോടെ 3 എണ്ണം 
(2) എക്സ് വ്യൂവിംഗ് ലോബി-6 എണ്ണം 
- പ്രത്യേക സ്വിച്ചുകളോടെ - 1 എണ്ണം 
(3 ) എക്സ്റേ വ്യൂവിംഗ് ലോബി സിംഗിൾ 

- 6 എണ്ണം- 30, 500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 312 മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 416 . 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 4- ന് 156, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 208. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Minor Equipments to Various 
Departments to Govt. Medical College, Kozhikode. Tender 
forms and details can be obtained from the Office of the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode on 

payment of tender cost. Tenders should be superscribed 
- with Tender No . and addressed to the Principal , 
Government Medical College , Kozhikode. Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total 
cost of items tendered for. Stamp Paper will be supplied 
to the firm outside Kerala on request along with the 
remittance of 150 by Money Order in favour of 
Principal , Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . Rates should be quoted in Indian Rupees 
only. All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight, insurance , loading , unloading , erection and 
commission charge and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees. 


Closing date and time of sale of tender form by 
post --14 - 8- 2012 , 3 . 30 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31-3 - 2013. 


The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form 
is not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost . The tenders will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives, as scheduled . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


Sl. No. 


Tender No. 


Name of items and Department 

with Approximate cost 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years . 


AMC and CAMC — Minimum 5 years . AMC and 
CAMC (rate to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary . 


- 1 S3 /9675/12 / MCC Esophagoscope & Accessories 

to Department of ENT 

- 1 ,76,555 
2 S3 / 9678/ 12 /MCC Laryngoscope & Accessories 

to the Department of ENT 

- 1,83,555 
3 S3 /9679/12 /MCC Micro Instruments to the 

Department of Plastic Surgery , 

1, 98, 000 
| S3/9681 /12/ MCC Head lamp to the Department of 

Neurosurgery - 2,00 ,000 
5 S3/ 9682 /12/MCC Electronic Balance and Electronic 

Balance High precision to 
College of Pharmaceutical 

Sciences - 1,05, 000 
6 S3/ 9683/12 /MCC Laparotomy Sets to the 

Department of Obstetrics & 

Gynaecology - 1,50,000 
S3/9684 /12 / 

MCC Electronic Tournquet to the 

Department of Orthopaedics 

68 ,730 
8 S3 /9686 / 12 /MCC General Instruments set to the 

Department of Orthopaedics 

- 50 ,000 
9 S3/9687/12/ MCC Head and Neck immobilisation 

device (Head precut & Head 
and Neck precut) to the 
Department of Radiotherapy 

| 1 , 75, 000 
Cost of tender form : 

Original — 312 for Sl. No.8 and 416 for others. 
Duplicate 156 for Sl. No.8 and 208 for others. 

By post - 352 for Sl. No.8 and 456 for others . 

Closing date and time of sale of tender form 
22 - 8-2012, 3.30 p . m . 


- 5. No advance payment will be made . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തി 
ലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഓ ഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമ യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 - ന്റെ മണി യോർഡർ സഹിതം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യസമ്മതപത 
ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്ന ത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
- ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നല്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാ സു കൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്നതു പ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃ ത പ്രതി നിധി യു ടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- Due date and time of receipt of tender - 23- 8 - 2012, 
11 a . m . 


Date and time of opening of tender - 23 - 8 - 2012 , 
11 .30 a. m . 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പുസ്തകം തനത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2 , ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന സാമഗി ക ളുടെ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന 

താണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നല്കുന്നതല്ല. 


ക്രമ 

ടെണ്ടർ നമ്പർ ഇനം, ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്, 
നമ്പർ 

ഏകദേശം ചെലവ് 
| 1 എസ്3 / 9675/ 2012 / ഈസോഫാഗോ 
എം . സി . സി . 

കോപ്പും അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികളും - ഇ .എൻ. ടി . 

വിഭാഗം - 1,76,555 
2 എസ്3/ 9678 / 2012 / ലാറിംഗോ കോപ്പും 
എം . സി . സി. 

അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും 

ഇ .എൻ. ടി . വിഭാഗം - 1,83,555 
3 എസ്3 / 9679 /2012/ മെട്രോ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് 
എം . സി . സി. 

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 

വിഭാഗം - 1, 98, 000 
എസ്3 /9681/ 2012/ ഹെഡ്മാംപ്- ന്യൂറോ സർജറി 
എം. സി. സി . 

2,00 ,000 
- എസ്3 / 9682/ 2012 / ഇലക്ട്രോണിക് 
എം . സി . സി . 

ബാലൻസ്- ഫാർമസി 

കോളേജ് - 1,05,000 
എസ്3 / 9683/ 2012/ ലാപോടോമി സെറ്റ്- 
എം . സി . സി. 

ഗൈനക്കോളജി. 

വിഭാഗം - 1,50 ,000 
7 എസ്3 / 9684 /2012/ ഇലക്ട്രോണിക്ക് 
എം . സി. സി . 

ടൂർണ്ണിക്കെറ്റ് - 
ഓർത്തോപീഡിക് 

വിഭാഗം - 68,730 
എസ്3 / 9686/ 2012 / ജനറൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 
എം . സി. സി 

സൈറ്റ് വിഭാഗം 
ഓർത്തോപീഡിക്സസ് 

50,000 
എസ്3 /9687/ 2012/ ഹെഡ് ആന്റ് നെക്ക് 
എം . സി . സി . 

ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ 
ഡിവൈസ് റേഡിയോ 
തെറാപ്പി വിഭാഗം - 
1,75,000 


No. S2-10265 /2012/ MCC . 

30th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited from the Manufacturers or Authorized dealers for 
the supply of following Minor Equipments for Various 
Departments to Medical College , Kozhikode. The tender 
forms and details can be obtained from the office of the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode on 
payment of tender cost. Tender should be superscribed 
with tender No . and addressed to the Principal , 
Government Medical College , Kozhikode . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the item tendered for. Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with remittance 
of 150 by money order in favour of Principal. 
Government Medical College , Kozhikode . Specimen copy of 
the tender annexed with the tender form . Rates should be 
quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable to 
be clearly mentioned. Fright, Insurance, loading , unloading 
erection and commission charges and installation charges 
should be done by the tenderer. 


Name of item and Department 

with (approximate ) Cost 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമ ന മ്പർ 8 - ന് 312 , മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
416. 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 156, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 208. 

തപാൽ വഴി - കമ നമ്പർ 8 - ന് 352 , മറ്റു ള്ള വയ്ക് 
456 . 

തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 -8 -2012, 3.30 മണി. 


Sl. Tender 
No. No. 
(1) (2) 

- S2/ 10265/12 / MCC 


| (3 ) 


2 


S2 /10268/12 / MCC - 


3 


S2 /10270/12/ MCC 


- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 22- 8- 2012 , 3.30 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2012 , രാവിലെ 11 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23- 8-2012, 
രാവിലെ 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി - 31- 3 -2013 . 


Aneurysm Clip applicator 
Neuro Surgery - 1 , 00,000 
Bon Marrow Trephine Needles 
( 50 Nos.)- Medicine 30,000 
Camera adaptor for cranial 
endoscope — Neuro Surgery 
| 2 ,00 , 000 
Centrifuges 24 x 10ml ( 3 Nos .), 
16 x 15ml ( 3 Nos.) - 1 ,02 ,000 
Continuous passive motion 
Unit PM& R - 30 ,000 


- 4 


S2 /10273/12/ MCC 


5 


S2/10275 /12/ MCC 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


ഇനവും എണ്ണവും 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും 
ഏകദേശം ചെലവും 


എസ്2 /10265 /2012 / 
എം . സി . സി . 


- അനർസം ക്ലിപ്പ് അപ്ലികേറ്റർ - 
ന്യൂറോ സർജറി - 

1,00, 000 


2 


എസ്2/ 10268 / 2012/ 
എം . സി. സി. 


ബോൺ മാരൊ ടെറിഫെൻ 
നീഡിൽ ( 50 എണ്ണം) 
മെഡിസിൻ - 30, 000 


3 


എ 


സ്2 / 10270 / 2012/ 
എം . സി . സി . 


ക്യാമറ അടാപ്റ്റർ ഫോർ 
കാനിയൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് - 
ന്യൂറോ സർജറി - 2,00 ,000 


(1) (2) 

( 3) 
6 S2 /10280/12/ MCC Deep Freeze 70C - 

Gastroenterology - 1,80 , 000 
7 S2/10282/12/ MCC Electrical Balance 1mg- 100g 

portable electronic balance 
0 .01mg- 100g-Biochemistry — 

| 90,200 
8 S2/10284/12/ MCC Photo electric Colorimeter 

- (3 Nos.)- Biochemistry - 24 ,000 
9 S2/ 10287/12/ MCC Plasma expresser (2 Nos.)- 

Transfusion Medicine — 

3,00,000 
10 S2 / 10288/ 12 /MCC Pneumatic lithotripter unit 

- Urology - 1 , 96, 000 
Cost of tender form : 

Original - 416 for Sl. Nos. 1 , 3, 4 , 6 , 10 and 312 
for others. 
- Duplicate - 208 for SI. Nos. 1, 3, 4, 6, 10 and 156 
for others. 
- By post _ 456 for Sl. Nos. 1 , 3, 4 , 6, 10 and 352 
for others. 

Closing date and time for sale of tender form by 
post _ 10 -9- 2012, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender forms 
15-9 -2012 , 3. p . m . - 

Due date and time for receipt of tender forms 
17 - 9- 2012 , 11 . a . m . 

Due date and time for opening of tender forms , 
17- 9 -2012, 11. 30 a. m . 

Rates at which rates are to be firm — 31-3 - 2013 . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tenders will be opened in the presence of tenderers 
or their authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required , should be provided by the 
firm at their on expense . Further details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 
Warranty - Minimum 2 years. 
AMC and CAMC ( rate to be mentioned 
separately ) will be considered for selection if 

necessary. 
5. No advance payment will be made . 


4 എ സ2/ 10273 / 2012/ - സെൻട്രിഫജ്24 X10 എം . എൽ. 
എം . സി . സി . (3 എണ്ണം) 16 x 15എം. എൽ. 

( 3 എണ്ണം) ബയോകെമിസ്ട്രി 

- 1,02, 000 
എസ്2/ 10275 /2012 / കണ്ടിന്യൂസ്പാസ്സീവ് മോഷൻ 
എം . സി. സി . യൂണിറ്റ്- പി. എം . ആർ - 

- 30 , 000 
6 എസ്2/10280/ 2012/ ഡീപ് ഫീസർ 70സി- - 
എം . സി . സി . -ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററോളജി 

- 1,80 ,000 
7 എസ്2 / 10282/ 2012 / ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാലൻസ് 
എം . സി . സി . 1 എംജി-100g - പോർട്ടബിൾ 

ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് 
0.1 mg -100g - ബയോകെമിസ്ട്രി 

24 , 000 
8 എസ്2 / 10284/ 2012/ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കലോറി 
എം . സി . സി . മീറ്റർ (3 എണ്ണം) 

ബയോകെമിസ്ട്രി 

| 24,000 
- 9 എസ്2 / 10287/ 2012/ പ്ലാസ്മ എക്സ്പ്ര സർ 
എം . സി . സി . (2 എണ്ണം) - 

ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ - 

30, 000 
10 എസ്2 /10288 /2012/ ന്യൂമാറ്റിക് ലിതോടിപ്റ്റർ 
എം. സി. സി . - യൂണിറ്റ് -യൂറോളജി 

- 1, 96, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1, 3 , 4, 6 , 10 എന്നിവയ് ക്ക് 

416, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 312 . 
പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1, 3 , 4 , 6 , 10 എന്നിവയ്ക്ക് ക് 

208, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 156. 
തപാൽവഴികമനമ്പർ 1, 3, 4, 6 , 10 എന്നിവയ്ക്ക് 

- 456, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 352. 
തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 9- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
17 - 9 - 2012 രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 9- 2012 
രാവിലെ 11. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2013. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


| 1. 


നിർ മ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈ പു സ് തകം ത ന്ന ത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . 


ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ ന യ് ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


4 , 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിര ക്കു കൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
Government Medical College, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Principal. 


